PULSAR 


Sunglasses Collection 





WHEREVER YOU GO. 


CLIP-ON Sets 


PRACTICAL & COMFORTABLE 





> — < 





PC101 C46 50-19-140 PC102 C75M-K 53-16-140 
PC104 C2M 22-18-1404 РС106 С79М 24-18-140 


Sr Sr 


PC203 C79M 53-17-140 РС205 С10М 53-18-140 





SUNGLASSES 





PG1057 C1 50-20-140 РС1055 СІР 46-17-135 


N 





РС1063 С1 5 50-22-140 PG1064 C211 53-18-140 





PG1010 C75B-K 96-18-135 PG1016 C97 50-20-140 





"Y W 


PG1002 C3M-D 54-20-135 Р@1003 СЗМ-М 57-19-135 





PG1004 СЗ 33-18-140 рс̧1006 СТОМ 60-20-120 





PG1007 C10M-DM 60-20-130 PG1009 C46M 56-18-135 





PG1010 C2-DK 56-18-135 PG1011 C86M 58-17-140 





PG1012 C10M-DM 58-18-135 PG1013 C3-Y 60-18-135 





PG1014 C2-DK 55-18-135 PG1015 C10M-DM 95-18-140 





PG1016 C3 50-20-140 PG1017 C75-K 52-18-140 





PG1018 C75-BK 50-18-140 PG1019 C2 55-18-140 





PG1022 C215M 50-17-130 РС1023 С10-МҮ 55-18-140 





PG1024 C3M 53-19-1353 PG1025 C3MM-DM 58-19-140 





PG1026 C46 60-20-1404 РС1027 С10М-Ү 62-20-140 





TT 9” 


PG1028 C10M-Y 60-20-140 PG1029 C3 26-20-140 





PG1030 C46-V 62-19-140 pG1031 C3-K 62-18-140 





PG1032 C3-A 61-17-1390 PG1034 C3 53-19-140 


Ce” vu 


PG1035 C3M 48-22-140 PG1051 C10M-DM 48-19-135 
PG1053 C2 52-20-135 PG1054 C87M-Y 46-17-140 





PG1057 C10M-DM 50-20-140 PG1058 C2-DK 48-18-140 





PG1059 C2 48-17-140 PG1060 C3M 46-17-125 


ww 9% 


PG1061 C3 46-17-140 PG1062 C10M-DM 46-18-122 


vo 99 


PG1063 C46M-Y 50-22-140 1064 C10M-DM 53-18-140 





